264             Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
und fur die Kondensator spannung
a)   Entladung eines Kondensators iiber einen Widerstand.
Der Kondensator ist auf eine Spannung Pc geladen und besitzt daher die Anfangsladung qa = PcC. Er wird zur Zeit t=0 iiber einen Widerstand geschlossen und entladet sich; der Endzustand ist ge — Q, und
V = Vf+Qe = <If=-<tae~™=reCc~xt    .   .   (339) Der Entladestrom ist
J                                     -4                                 ^                                 1~\                      ^
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Der Anfangswert des Stromes ist -£.   Der Kondensator hatte
R
zu Anf ang  die Energie ^ Pc2 C,  diese ist wahrend der Entladung in Stromwarme iibergegangen, denn es ist
t —  OC                      t —   00
(
t~0           t=0
b)   Ladung eines Kondensators iiber einen "Widerstand init Gleichstrom.
Hier ist der Endzustand ge — PeC.   War der Kondensator un-geladen, so ist qa=Qt daher
- g.e (0) == - PC C ,
"^)     ....   (341)
Der Ladestrom ergibt sich wieder aus i = -~
dt
P   __L
t = -^-e   RC   ........   (342)
jft
Er ist ebenso groJB wie bei der Entladung, nur von umgekehrtem Vorzeichen. Daher wird auch wahrend der Ladung in dem Wider-stand dieselbe Stromwarme erzeugt wie bei der Entladung; sie war |PC2C3 und da bei der Ladung eine ebenso grofie Energie dem Kondensator zugefiihrt wird, wird wahrend der Ladung dem Strom-kreis das Doppelte der Energie zugefiihrt, die nachher im Kondensator auf gespei chert ist, ganz unabhangig davon, wie groB der Widerstand ist. hat seinen gib'Bten Wert, wenn yj==0 ist, d. h. wenn im Nulldurchgang der Spannung eingeschaltet wird. Ihm kann der remanente FluB gleich- oder entgegengerichtet sein, so daB im ungiinstigsten Falle der Anfangswert des freien Flusses <Z>0+$; ist.
